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- - 


- 
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श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2001 
सं . यू - 23013 / 04 / 2000 - एल डब्ल्यू . - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के 
प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के उत्सादन के मामले की जांच करने के लिए एक समिति के गठन से संबंधित दिनांक 30 मार्च, 2000 के भारत 
के राजपत्र , असाधारण , भाग -I, खण्ड 1 में प्रकाशित भारत सरकार , श्रम मंत्रालय के दिनांक 30 - 3 - 2000 के संकल्प में आंशिक संशोधन 
करते हुए उसके साथ संलग्न अनुसूची में केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड निम्नलिखित परिवर्तन करता है । 

अनुसूची में परिवर्तन 

के . लो . नि . वि . से संबंधित लम्बित न्यायालय मामलों का विवरण 
क्र . सं . रिट याचिका याचिका दायरकर्ता 

सम्बद्ध कार्य 
संख्या 

का नाम 


1 


3 


1. 


5909 / 1998 


प्रवीण झा , मकान नं . 25 / 56 
त्रिलोकपुरी, नई दिल्ली 91 


2. 


7512/1999 


5659/ 1998 


प्रदीप कुमार, प्रचालक , सी ब्लाक , 
एम एस फ्लैटस, अग्नि नियंत्रण कक्ष, 
सैक्टर 13 , के , लो. नि. वि., नई दिल्ली 
श्री धर्मपाल, द्वारा कार्यकारी अभियंता, 
प्रभाग III , आई, पी , भवन, कमरा सं . 
517 , आई. पी . एस्टेट, नई दिल्ली - 2 

अखिल भारतीय के . लो . नि . वि . 
( एम आर एम ) कर्मचारी संगठन 
34 - डी , राजा बाजार , डी . आई. जैड 
एरिया, बाबा खड़क सिंह मार्ग , 
नई दिल्ली 


कार्यकारी अभियंता ( ई ) प्रभाग के अंतर्गत 
अग्नि पंप प्रचालक , सहायक पंप प्रचालक , 
अग्नि प्रचालक , जनरेटर प्रचालक । 
प्रचालक , विद्युत प्रचालक, प्रभाग सं . 17 
के . लो . नि . वि ., त्रिकुट भवन, भीकाजी कामा 
प्लेस , नई दिल्ली 
ई. ई. प्रभाग III , आई. पी . एस्टेट, नई दिल्ली 
2 के अंतर्गत की जो प्रचालक , अग्नि प्रचालक , 
अग्नि पंप प्रचालक । 
के . लो . नि . वि . ईडी -II/ एम. एस. ओ. बिल्डिंग, 
नई दिल्ली के अंतर्गत खलासी, प्रचालक , 
वायरमैन, लो. नि .वि ., ई डी VII पुराना मचि 
यालय, दिल्ली के अंतर्गत खलासी, प्रचालक 
और ई डी II के . लो . नि . वि , पूसा, नई दिल्ली 


4. 


7119 / 1999 


223 GI/ 2001 
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तथा ए सी डी IV के . लो मि : वि . विधुत भवन , 
नई दिल्ली के अंतर्गत प्रचालक , के. लो . नि . वि . 
XI , पूसा नई दिल्ली के अंतर्गत जनरेटर और 
पंप प्रचालक , प्रचालक , विधुस जप - प्रभाग 
के . लो .नि .वि. पपरी के अंतर्गत ए. सी प्रचालक , 
सामान्य पालक । 


5689 / 99 


बलबीर सिंह, द्वारा महेन्द्र सिंह 
गांव और डाक खाना स्थधाना , 
जिला सोनीपत, रियाणा 


विद्युत कार्यकारी अभियंता , 10वांसल, पेषदूर 
भवन, नई दिल्ली के अंतर्गा कार्यरत पायरमैन, 
प्रचालक ( पंप और लिष्ट ) प्रचालक, इलेक्ट्री 
शियन, खलासी (विद्युत ) 


6. 


12000 


बेलदार , पलमबर , मेसन, खलासी, जनरेटर 
प्रचालक , प्रचालक और माली । 


के . लो . नि . वि . ( एम आर एम ) 
कर्मचारी संगठन, 34 - डी , राजा 
बाजार , डी . आई. जैड, एरिया , 
बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली 


7493 / 99 


( एम आर एम ) 


सी पी सी डब्ल्यू 
कर्मचारी संगठन 


पूरे दिल्ली शहर में के . लो . नि . वि . द्वारा रख -- 
रखाव किए जा रहे भवनों की निगरानी के 
लिए चौकीदार 


7143 / 99 


महादेव मान सुपुत्र श्री बंधु मान , 
पी 218, पिलंजी गांव, सरोजनी नगर , 
नई दिल्ली 


भीकाजी कामा प्लेस में शिकुट I, II, II , में 
वायरमैन हैल्पर 


१. 


12000 


चीरेन्द्र सिंह सुपुत्र श्री अत्तर सिंह , 
फूडस एंड ड्रास लैब, लौरेन्स रोड 
दिल्ली 


लि 


लो. नि . पि. ईडी । लौरेन्स रोड , उप प्रभाग 
II पुलिस कालोनी, अशोक विहार, चिकित्सा 
अधीक्षक राज्य सरकार स्मारक अस्पताल 
मंगोलपुरी, सर्पोदय विधालय , एम मलाक , 
अशोक विहार , फेस-1, पग विशालय 
सं. I, II, केशव पुरम, सरिय निहालय सं. 1 
( बालक ) गणेश पुरा, केशवपुरम , लो . नि . वि 
ईडी ( दिल्ली प्रशासन ) एस डी पूछताछ 
कार्यालय, पुलिस कालोनी, अशोक विहार और 
नीमड़ी कालोनी पूछताछ कार्यालय, जी डी. ए . 
अशोक विहार फेस- IV में क्रमश: गरेटर , 
खलासी, जनरेटर प्रचालक 


10 . 


12000 


के . लो . नि. वि . ( एम आर एम ) 
कर्मचारी संगठन 


ई डी , पार्लियामेन्ट यस प्रभाग 1ईई, ईडी 
XI , के . लो. नि. वि . इ ई ( ई ) देहरादून केन्द्रीय 
विधुत प्रभाग ई ई लो . नि . वि. ईडी II नई 
दिल्ली ई डी एनई दिल्ली ईई चंडीगा केन्द्रीय 
विद्युत प्रभाग, के . लो . नि . वि . चंडीगढ़ ईई, 
सफदरजंग अस्पताल विद्युत प्रभाग में पंप 
प्रचालक , ए सी प्रचालक , खलासी, पावरमैन , 
सामान्य प्रचालक , प्रचालक 


[ भाग [ - खण्ड 1 ] 


भारत के राजपत्र - Him 


- 


- 


- 


11. 


5534 


श्री मरियानस लकरा सुपुत्र श्री बर्नबदास 
लकरा , जे - 590 मंदिर मार्ग काली बाड़ी, 
नई दिल्ली । 


पंप प्रचालक , अग्नि पंप प्रचालक , प्रचालक , 
डी जी प्रचालक 


2350/ 99 


अखिल भारतीय ( एम आर एम ) 
के . लो . नि . वि . कर्मचारी संगठन 


डी जी प्रचालक , लिफ्ट प्रचालक , ए सी 
प्लांट प्रचालक, वायरमैन, हैल्पर 


6138 / 99 


गिरीश चन्द 


सफाई कर्मचारी, अटैन्डेन्ट - सह - रसोइया , 
चपरासी - सह - अटैन्डेन्ट कम्प्यूटर प्रचालक 


5553/ 1998 


दिनेश प्रसाद द्वारा श्री राजेन्द्र तहलकर, 
एम - 19 सुंदर नर्सरी निजामुद्धीन, मथुरा 
रोड, नई दिल्ली - 45 


भषन , ए सी , विद्युत का रख - रखाव, 
लिफ्ट प्रचालक , आई. सी . मशीन प्रचालक , 
सहायक पंप प्रथालक , डीजीप्रचालक, फायरमैन, 
फायरपैनल , तकनीकी - सह - पर्यवेक्षक 


344 /99 


अखिल भारतीय के . लो . नि . वि . ( एम आर एम ) 
कर्मचारी संगठन 


लिफ्ट प्रचालक , डीजी प्रचालक , वायरमैन , 
ए सी प्रचालक , पंप प्रचालक , सहायक ( विद्युत ) 


5550/ 1998 


महावीर सिंह, सुपुत्र महालाद सिंह , 
गांव सलामपुर, डाकखाना बाचित, पी . एस . 
नागल , जिला सहारनपुर 


क . रा. बी . अस्पताल, झिलमिल कालोनी, 
शाहदरा , दिल्ली - 110095 में सुरक्षा गार्ड 


4782/ 1998 


राजेन्द्र प्रसाद सुपुत्र बाबु लाल मकान 
नं. 132/63 लाल बाग, श्रीराम नगर, रेलवे 
डिस्पेंसरी के पास, शाहदरा , 
दिल्ली - 110032 


ईडी सं. 1, जी टी बी अस्पताल, दिल्ली 
35 में सहायक, सहायक ( बायलर ), लिफ्ट 
प्रचालक , सहायक ( फायर--पंप ) । 


2218/97 


के . लो .नि. वि . कर्मचारी संघ, प्लाट सं . 1, 
आराम याग, उदासीन मंदिर के पास पहाड़ 
गंज, नई दिल्ली 


सफाई कर्मचारी के रूप में झाडु लगाना , 
सफाई करना , धूल साफ करना 


5715 /1999 


संजीव कुमार सुपुत्र राम राज, ईडी - VIII, 
. के . लो . नि . वि ., विद्युत भवन, शंकर मार्केट, 
नई दिल्ली 


एन ए आई भवन, जनपथ रोड, नई दिल्ली में 
पंप हाउस में लिफ्ट प्रचालक , पंप प्रचालक , 
अनि प्रचालका 


22118 /1997 


के . लो . नि . वि . कर्मचारी संघ 


के . लो . नि . पि . नया प्रभाग सी . पी . ओ. 
काम्पलैक्स टी मंडल, लोधी काम्पलैक्स, लोधी 
रोड, टी मंडल सरोजनी नगर, नई दिल्ली में झाडु 
लगाने, सफाई करने , धूल साफ करने के लिए 
क्लीनर्स । 


एस . के . दास, संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF LABOUR 


(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD ) 


RESOLUTION 

New Delhi, the 23rd Jamuary , 2001 
No. U -23013/04 /2000 -LW (.) In partial modification of the Government of India , in the 
Ministry of Labour s Resolution No.U - 23013 /04 /2000 -LW dated 30 -3- 2000 , published 
in the Gazette of India , Extraordinary , Part-1, Section -I, dated 30th March , 2000 
regarding constitution of a Committee to go into the question of abolition of contract 
labour in the establishments of the Central Public Works Department, Ministry of Urban 
Development and Employment, New Delhi, the Central Advisory Contract Labour 
Board hereby makes the following additions to the Schedule annexed thereto . 

Additions to the SCHEDULE 
Statement of pending court cases pertaining to CPWD 


SI, No. 


Name of the Petitioner 


Jobs involved . 


Writ 
Petition No. 
5909 /1998 


7512 / 1999 


Parveen Jha, House No. Fire Pump Operation , Helper Pump 

25 /56 , Trilok Puri, , New | Operator, Fire Operator , Generator 
Delhi - 91 

Operator under Executive Engineer, 

( E ) Division 
Pradeep Kumar Operator, Operator, Electric Operator, 
C Block , MS flats, Fire Division No. 17 CPWD . Trikut 
Control Room Sector 13, Bhavan , Bhikaji Cama Place , New 
CPWD . New Delhi 

Delhi 
Shri Dhram P al, Clo DG Operator , Fire Operator , Fire 
Executive Engineer , Division Pump Operator under E . E . Division 
III, I.P. Bhavan, Room No. II, I.P . Estate ,New Delhi -2 
517 , I. P . Estate , New Delhi - 
110002 


5659 / 1998 


17119 / 1999 


All India ( PWD (MRM ) Khalsi , operator, wireman under 
Karamchari Santhan 34 - D , PWD , ED - IV , MSO Building , New 
Raja Bazar, DIZ area , Baba Delhi, Khalsi, operator , under PWD, 
Khrag Singh Marg, New ED - VII, Old Secretariat, Delhi and 
Delhi 

Operator under ED - II , CPWD , Pusa , 
New Delhi and under ACD - IV , 
CPWD , Vidhut Bhavan , New Delhi; 
Generator and pump operator, 
Operator under CPWD , ED - XI, 
Pusa , New Delhi; AC Operator , 
General Operator under Electrical 
Sub - Division CPWD Musoorie . 


[ 4M1- 05 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


| 5689 /99 


Balbir Singh , C /o Shri 
Mahender Singh , Village and 
Post Office, Rathdhana, 
District Sonepat, Haryana 


Wireman , Operator, Pump and Lift 
Operator , Electrician , Khalasi 
(Electrical ) working under electrical 
Executivie Engineer , 100 Floor , 
|Meghdoot Bhavban , New Delhi. 


- 


- 


. . . ... /2000 


Baldar, Plumber , Masion , Khalasi, 
Generator Operator, Operator and 


mali , 


CPWD (MRM ) Karamchari 
Snagthan , 34 D Raja Bazar, 
DIZ Area Baba Kharag 
Singh Marg , New Delhi 
CPWD (MRM ) Karamchari 
Sangathan . 


7493 /99 


Cowkidar, for watching of buildings 
maintained by CPWD all over the 
city ofDelhi 


17143 /99 


9. 


.. /2000 


- 


- 


Mahadev Mann S /o Shri Wireren Helper at Trikunt I, 11 , 111 at 
Bandhu Mann P218 , Pillanji BhikajiKama Palace 
Village , Saroginagar New 
Delhi. 
| Virander Singh S /o Shri Generator , Khalasi, enerator 
Attar Singh , Foods and Operator, 
Drugs Lab . Lawarence Road Electrical Khalasi , Pump Operaor 
Delhi. 

and Peon at PWD ED - II Lawerence 
Road , Sub Division - II Police 
Colony , Ashok Vihar, Medical 
Superintendent State Government 
Memorial Hospital Mangolpuri , 
Survodaya Vidyalaya , H . Block , 
Ashok Vihar Phase - I , Şarvodaya 
Vidayalaya No . 1, II Kesshav Puram 
Sarvodya Vidyalala No. 1 Boys 
Ganesh Pura , Keshav Puram , PWD 
ED - II (Delhi Admn. ) SD - U Enquiry 
office , Police Colony Ashok Vihar 
and Nimri Colony Enquiry office , 
DDA, Ashok Vihar Phase - IV 

respectively 
CPWD (MRM ) Karamchari 
CPW 

Pump Operator AC Operator 
Sangthan 

Khalasi Wireman General 
00eratoor, Operator at ED , 
Parliament Works Div .- I EE , ED 
XI, CPWD EE (EI) Dehradun 
Central Electrical Division EE 
PWDED - II New Delhi, ED - IV New 
Delhi EE Chandigarh Central 
Electrical Div., CPWD Chandigarh 

EE , Safdarjung Hospital Elec . Div . 
ShriMarianus Lakra S /o Shri Pump Operator, Fire Pump 
Burnabdas Lakra, J-590 , Operator, Operator, DG operator 
Mandir Marg Kali Bari, New 
Delhi. 


10 . 


7 .../2000 


HH 


16 . 
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2350 /99 All India (MRM ) CPWD , DG Operator, Lift Operator , AC 

Karamchari Sangathan Plant Operator , Wireman , Helper 
6138 / 99 Girish Chand 

Safai Karamchari, Attendant cum 
cook , 

Peon - cum - Attendant, 

Computer Operator 
5553 / 1998 Dinesh Prasad Clo Shri Maintenance of building, Air 

Rajender Tahalcur , M - 19 , conditioning, electrical, lift operator , 
Sunder 

Nursery, | IC Machine Operator, helper, pump 
Nisamuddin , Mathura Raod , operator, DG Operator , Fireman 
New Delhi - 45 

Firepanel,Technical- cum -supervisor , 
344 /99 All India CPWD (MRM ) Lift Operator, DG Operator; 
Karmchari Sangathan 

Wireman , A / c Operator, Pump Op , 

helper (Electrical). 
5550 /1998 Mahavir Singh , Slo Mahalad Security Guard at ESI Hospital 

Singh , Vill : Salampur, P . O . Jhilmil Colony, Shahadara , Delhi 
Bachit , P. S. Nagal Distt 110095 . 

Saharnpur. 
4782 / 1998 Rajinder Prasad S / o Babu Lal Helper, Helper (Boiler ), Lift 

H .No. 132 /63 Lal Bagh , Operator, Helper ( Fire - pump ), at ED 
Shriram Nagar Near Railway No. 1, GTB Hospital, Delhi- 35 
| Dispensary, Shahadara , 

- - - -- - - - --- 
Delhi- 110032 
2218 /97 . CPWD Karamchari Union , Sweeping, cleaning, dusting as safai 

Plot No . 1 , Aram Bagh , near Karamchari 
Udasin Mandir , Pahar Gang , 

New Delhi 
5715 /1999 Sanjeev Kumar , S / o Ram Lift Operator , Pump Operator at 

Raj, ED VIII, CPWD , / Pump House , Fire Operator , at NAI 
Vidyut Bhawan , Shankar Building, Janpath Road, New Delhi 

Market, New Delhi 
22118/ 1997 CPWD Karamchari Union Cleaners for sweeping , cleaning , 

dusting at CPWD New Division 
CGO Complex T . Mandal, Lodhi 
Complex , Lodhi Road , T . Mandal, 
Sarojini Nagar , New Delhi . 


19. 


20 . 


S . K . DAS, Jt. Secy. 
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